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Cennik zestawów instalacyjnych w ofercie 
Orange Freedom Pro 

obowiązuje od dnia 18 maroa 2010 r. do wyozerpania zapasów zestawów objętyoh niniejszym 
sennikiem lub do odwołania 


orange™ 


Wszystkie ceny pcdanc w złctych z uwzględnieniem pcdatku cd lewarów i usług (VAT), c ile nie cznaczcnc inaczej. 


Tabela 1 


Opłata za zestaw instalacyjny 

Mcdel 

oplata 

Anydata ADU500A 

429,00 

Reuter WiFi Axesstel MV410 

799,00 
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